國 ア ルイ つつ 株 式 会 社 


(一 社 ) 仮 設 工業 会 認定 合格 品 


アル ミニ ウム 合金 製 可 搬 式 作業 台 


マキ シム ベー ス 


昇降 時 に は 妻 側 感知 ロッ ド 
を ワン タッ チ で 開閉 可能 


3 四辺 を 囲む 感知 ロッ ド 
感知 ロッ ド を 手がかり 棒 
に 装備 する こと に より 、 
設置 ・ 収 納 が 簡単 


3 垂直 に 設置 する 手がかり 棒 
手がかり 棒 を 床 材 に 対し 垂直 
に 設置 する こと に より 、 有 効 
作業 面積 が 拡大 


3 55mm の 大 型 ス テッ プ 
55mm 幅 の 大 型 ス テッ プ を 
採用 し 、 安 定性 が 向上 


3 高 さ 調整 は 
50mm ピ ッ チ x8 段 調整 
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ーー 還 77rm 画 
・ 仕 様 
上 | Bslimm 9 ミコ lp ーー 
(本 ) (kg) (kN) 


還 語 人 * 


CSG8Tc peer 
ee 明 同 | 尊 本 隔 35555 53^2.683| 830 | 」 了 
| CSG15TCR| IL040cL440 440 757845 2.273<2.502| 818 | (感知 ロッ ド 仕 様 ) 


・ 感 知 ロ ッ ド 組立 手順 


① 感 知 ロッ ド 兼 手がかり 棒 4 本 を ② 下 部 ロッ ク を 押し て 解除 ③ 感 知 ロ ッ ド の 横 バ ー を 水平 
設置 し ます 。 し ます 。 に 伸ばし ます 。 


④ 伸 ば し た 感知 ロッ ド を 対す る ⑤ 桁 側が 完了 。 ④ 妻 側 も 同様 に セッ ト し て 
手がかり 棒 に 固定 し ます 。 完了 。 


屋 了 ルイ つ ゴ 株 式 会 社 理科 
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札幌 支店 "TEL: 011-222-8810 
仙台 支店 "TEL: 022-221-8210 
東京 支店 "TEL: 03-3278-5870 
名 古屋 支店 TEL: 052-232-2103 


大 阪 支店 TEL: 06-7636-2310  E-mail: k-o 
広島 支店 TEL: 082-506-4550  E-mail: k 
福岡 支店 "TEL: 092-652-3388  E-mail: k- 

時 製品 の 仕様 及び 外観 は 、 改 良 の 為 予 告 無く 変更 する 事 が あ り ま す 。 


